Abrazadera tipo Pera 


La abrazadera tipo Pera, está fábrica de acero al carbón y tiene un 
acabado galvanizado electrolítico, es la mejor opción para 
instalaciones de tubería colgante, se recomienda para la suspensión 
de tubería sin aislamiento y tubería Conduit. 


La abrazadera tipo “Pera” es una solución versátil y confiable para la 
fijación y suspensión de líneas de tuberías ligeras o Conduit. En 
Panamericana Monterrey, ofrecemos abrazaderas tipo “Pera” en una 
amplia variedad de medidas, desde 1/2” (13 mm) hasta 18” (457.2 
mm), fabricadas con acero al carbón de alta calidad y con acabado 
galvanizado electrolítico para una mayor resistencia a la corrosión. 


Esta abrazadera se ajusta verticalmente en un rango de 25 mm (1”) a 
51 mm (2”), lo que la hace ideal para diversas aplicaciones. Su 
diseño especial permite el giro de la tubería a los grados necesarios 
en la instalación, brindando a los instaladores más flexibilidad y 
facilidad durante su colocación. 


Además de su función principal en la suspensión de tuberías, la 
abrazadera tipo Pera también se utiliza para soportes mecánicos, 
ventilación y líneas de tuberías ligeras. Su construcción robusta y 
versatilidad la hacen una opción confiable para proyectos de 
construcción e instalaciones industriales. 


Su uso también es común para la fijación de: 


. Soportes mecánicos 
. Ventilación 


+ Líneas de tuberías ligeras 


Ventajas de la abrazadera tipo Pera: 


.* Disminuye los costos de instalaciones en un lugar. 


+ Existen abrazaderas tipo pera hechas de diferentes 
materiales como lo puede ser el acero electro galvanizado, 
negras o con certificación UL/FM 


+ La abrazadera permite el giro de la tubería a los grados que 
se necesita en la instalación. 


+ Esideal para la suspensión de la tubería, sin aislamiento y 
tubería conduit o cobre. 


* Su diseño permite que los instaladores tengan más 
flexibilidad y facilidad, a la hora de colocarla. 


Esta abrazadera está diseñada para asegurar los tramos que hay en 
las tuberías que son colgantes o elevadas. Se usan junto con otro 
sujetador o con una varilla roscada con la finalidad de que cuelguen 
del techo o de un travesaño. 


Por ello se recomienda utilizar si necesitas suspender una tubería de 
vigas elevadas, para instalaciones elevadas la abrazadera tipo pera es 
ideal. Para poder montarla es necesario atornillar la varilla roscada 
en el orificio de la parte superior de la percha y la altura superior se 
puede ajustar después de instalar en material. 


Hay diferentes tamaños en la abrazadera tipo pera, algunos de ellos 
son: 12, 3/4”, y 1 1/4”, 1 1/2”, ara 112". añ As, O", 8”, 10” y 12”. 


Instalación Simplificada 


La abrazadera tipo Pera marca un hito en la instalación de tuberías 
colgantes, gracias a su diseño ingenioso y su sistema de ajuste 
vertical, el proceso de montaje se transforma en una tarea ágil y 
precisa. Ya no hace falta invertir largas horas en complicadas 
herramientas o técnicas. Con la abrazadera tipo Pera, la instalación 
se ha simplificado al máximo. Olvídate de las complicaciones y 
descubre cómo esta solución de vanguardia está redefiniendo los 
estándares de eficiencia en la industria. 


Ahorro en Tiempo y Recursos 


En el mundo de la construcción, el tiempo es un recurso invaluable. 
La abrazadera tipo Pera no solo ofrece una instalación rápida y 
sencilla, sino que también optimiza cada etapa de tu proyecto. Al 
disminuir el tiempo de trabajo requerido, lograrás un avance 
significativo en tu planificación general. Pero el ahorro no se limita 
al tiempo, ya que esta abrazadera elimina la necesidad de 
herramientas especializadas, reduciendo costos operativos. 


Descubre cómo invertir en la abrazadera tipo Pera no solo mejora la 
eficiencia, isino también tu rentabilidad! 


Comodidad en Espacios Reducidos 


Los espacios reducidos solían ser un desafío en la instalación de 
tuberías colgantes. Aquí es donde entra en juego la abrazadera tipo 
Pera. Su diseño adaptable y su capacidad de ajuste vertical la 
convierten en la solución ideal para instalaciones en áreas de difícil 
acceso. Ya no tienes que preocuparte por la falta de espacio. Con la 
abrazadera tipo Pera, incluso los rincones más estrechos pueden ser 
aprovechados al máximo. Descubre cómo esta innovadora 
abrazadera está haciendo que las limitaciones de espacio sean cosa 
del pasado, ofreciendo comodidad y eficiencia en cada instalación. 


